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Много бабочек на свете! Красные, белые, голубые, пёстрые. 
Большие и совсем маленьние... Целые дни порхают они с цвет¬ 
ка на цветок, пьют сладкий нектар. 0 



...Белые бабочни с 
чёрными уголнами 
на нрыльях и чёр¬ 
ными пятнышками, 
наверное, встреча¬ 
лись тебе весной 
и летом? Это-ка¬ 
пустные белянки, 
или капустницы. 



Они откладывают на 
листьях напусты кро¬ 
хотные яички, из яи¬ 
чек выводятся синева¬ 
то-зелёные гусеницы. 
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Вот во что превраща¬ 
ется напуста, на ко¬ 
торой живут эти гусе¬ 
ницы,-одни жилки от 
листьев остались! 
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А эта бабочна не умеет летать. Она полезна человену и на 
ходится под его защитой. Её гусеницы приготовляют шёлко¬ 
вую нить, а питаются листьями тутовника. Поэтому и назы¬ 
вают бабочку тутовым шелкопрядом. О 




Разводят 
стане, Ту 
бочки че 




РГДБ 

2015 


В конце лета бабочка 
шелкопряда отклады¬ 
вает много маленьких 
яичек, похожих на жёл¬ 
тые бисеринни, и умира¬ 
ет. Шелководы скла¬ 
дывают яички-грену в 
бумажные коробки и 
хранят в тёмной про¬ 
хладной комнате до 
следующей весны. 


В 





В начале апреля, когда белорозовыми цветами одеваются 
урюковые и персиковые сады, шелководы говорят: „Скоро 
тутовник зазеленеет, пора грену оживлять 14 . ® 
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Яички переносят в свет¬ 
лые тёплые комнаты, и 
вот уже через тоненьную 
прозрачную оболочку в 
них можно увидеть свер¬ 
нувшуюся в комочек гу¬ 
сеницу. 


он 
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Пора гусенице выходить 
из своего тесного доми¬ 
ка. Она прогрызает обо¬ 
лочку и, опираясь на неё 
лапками, выползает. 


И 























Новорождённые гусени¬ 
цы серовато-чёрные, с 
жёлтыми бугорнами на 
спине. День и ночь едят 
они нарезанные моло¬ 
дые листья тутовнина. 
И вдруг становятся не¬ 
подвижными. Заболели? 
Нет. Заснули. Спят, а 
сами продолжают расти. 







Проснулись, потянулись 
и-лопнула шнурна. Снял¬ 
ся колпачон с головы, и 
из отверстия медленно 
выползает гусеничка в 
новом, светло-коричне¬ 
вом платье. 




Повзрослевшую гусени¬ 
цу нормят уже не наре¬ 
занными, а целыми ли¬ 
стьями. Быстро растёт 
она, снова засыпает, 
снова лопается тесная 
шнурка. Третье платье 
у „модницы 1 *--серое, нан 
зола в печке. 
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Ест и растёт гусеница, * 
ест и растёт. Серое 
платье тоже тесным 
стало, и его она сбро¬ 
сила. Переоделась в 
светлое, с жемчужным 
отливом. 


си 






А потом нарядилась в бледно-жёлтое, нан пенна на молоне, 
Стала толстая, бархатистая, на нонце брюшка рог вырос 
Теперь гусеница ест не только листья, но и молодые побеги 
и ягоды тутовника. С 





Через неснольно дней гусеницы снова перестают есть, но уже 
не засыпают, а становятся беспонойными. Знают шелноводы, 
что гусеницы ищут сухие нустини с частыми ветнами, чтобы 
строить на них домини-нононы. (Ш 
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Свой чудесный домин 
гусеница строит из 
шёлковой нити тоньше 
паутинни. Она выпусна- 
ет её из крохотного от¬ 
верстия на выступе 
нижней губы. 


он 
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Нак маятник, качается 
голова у гусеницы, а 
клейкая шелковинка 
укладывается между 
ветками маленькими 
восьмёрками. 


\ 
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Сначала гусеница стро¬ 
ит защиту и опору, а за¬ 
тем и сам нонон. При¬ 
родная онрасна и фор¬ 
ма нойонов бывает раз¬ 
ной. 


И 
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Во время работы гусе¬ 
ница не ест и тан силь¬ 
но худеет, что умещает¬ 
ся в маленьком нойо¬ 
не. Замуровав себя, она 
засыпает на пять-шесть 
дней и за это время 
превращается в жёст¬ 
кую неподвижную ку¬ 
колку. 


ССО 




А ещё через две недели 
из нуколни появляется 
бабочка-тутовый шел¬ 
копряд. Бабочка выде¬ 
ляет изо рта едкую 
жидкость, чтобы раст¬ 
ворить клей, соединяю¬ 
щий шёлковые нити, за¬ 
тем их раздвигает и вы¬ 
ходит из кокона. 
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Нити, смотанные в лёгкие пухлые мотки, отправляют на шёлко¬ 
ткацкую фабрику. Там на станках сделают из них шёлковые 
тнани, а в красильном цехе ткани раскрасят. ИИ 



В каждом рулоне, 
лежащем на полках, 
пёстрые ниточки 
нашего шёлка. 


ИЗ 




Будут служить авиации 
долго 

крепкие ниточки 
нашего шёлна. 
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